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劈 賴調書 

ポータブルテレビ 


品番 SV - ME 870 



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびとうございます。 
• 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

• ご使用前に 「安全上のご注意」 （2 目〜30ページ）を必ずお読みください。 

•保証書は「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書ととち 
に大切に保管してください。 
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の 本機を廃棄するとさのお願い . 

他無線 LAN 使用上のお願い . 

保証と アフターサービス （よくお読みください) 


まずお読みください 


■ 取扱説明書について 

取扱説明書（本書）： 

主に詳細操作ガイド ( PDF ) をパソコンに取り込むまでの操作、テレビを見る、録画する、ビデオ 
ファイルを見る、音楽を聴く、写真を見る、 YouTube を見る操作の流れ、当社製レコーダーと無線 
LAN 接続して映像を見る操作の流れを説明しています。 

詳細操作ガイド （ PDF ファイル）： 

本機の操作説明やお知らせ事項など本機を操作する上で必要な情報を記載しています。 

■ 記録内容の補償はできません 

•本製品におけるデータの破損につさましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめ 
ご了承ください。 

• 本製品および内蔵メモ U —や SD カードの不具合で録画や録音されなかった場合の内容の補償につ 
いてはご容赦ください。 

• 本製品を修理した場合、内蔵メモ U —はお買い上げ時の状態になるとさびありますので、パソコン 
や SD 力ー ドなどにデータのバックアップをとることをおすすめします。 

■ 本書内の表記とイラストについて 

♦本書内の写真は、説明のためスチル写真から合成しています。また、本書内の製品姿図•イラス 
卜-画面などは実物と多少異なりますび、ご了承ください。 


偏 


スタンドの使いかた . 

電源の準備をする . 

十字キーの操作ち法 . 

電源を入れる-切る/時計設定をする . 

ホーム画面からの基本操作 . 

パソコンの動作環境 . 

詳細操作ガイド （ PDF ファイル）をパソコンに転送する 
が瞳かな！？ . 
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■ 付属品 


付属品をご確認ください。記載の品番は、2011年3月現在のちのです。 

□ AC アダプター （ RFEA 曰 06 J ) 

□ USB 接続ケーブ J レ （ K 1 HY 04 YY 00 己 8) 


♦本機はリチウムイオン充電式電池を内蔵しています。 

♦包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。 


CLUB Panasonic 

Pawa〉ew 化 

付属品は販売店でお買い求めいただけます。 

パナソニックの家電製品直販ヴイト「パナセンス」でお買い求めいただけ 

るをのをあります。 


詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 

田:^^^の 

http :// club . panasonic . jp / nnall / sense / 

囑 

携帯電話からをお買いまめいただけます。 


http :// p - nnp . jp/cpnn 


■ 使用上のお願い 

• 本機を落としたり、ぶつけたりしないでください。また、本機に強し化力をかけないでくださし、。 

強い衝撃び加わると、液晶モニターや外装ケースび壊れ、故障や誤動作の原因になります。 

• ミ谷室など湿気のをい場所に放置しないでください。 

• IH クッキングヒーターの上に置かないでください。 

本機や IH クッキングヒーターび故障する原因になります。 

• スピーカーの底面や側面の穴（音孔）に異物を入れないでください。 

異物で音びルさくなったり、ひずむなど故障の原因になります。またスピーカーび破損することび 
あります。 


お手入れ 

本機の電源を切ってから (P10) 乾いた柔らかい布のよラなものでふいてください。 AC ア 
ダプターをご使用の場合は AC アダプターを抜いてください。 

•ミちれびひどいとさは、水にひたした巧をよく絞ってからミちれをふさ取り、そのあと、乾いた柔らか 
い巧のよラなをのでふいてください。 

•ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤、ミ谷室/ミ谷槽洗剤などの溶剤は、外装ケースび変質し 
たり、塗装びはげる恐れびありますので使用しないでください。 

■ SD カード（別売）について 

SD カードを高温になるところや直射日光のあたるところ、電磁波や静電気の発生しやずい 
ところに放置しないでください。 

また、巧り巧ばたり、落としたり、強い振動を与えないでください。 

• SD カードび破壊される恐れびあります。また、 SD カードの内容び破壊されたり、消失する恐れびあります。 

• 使用後や保管、持ち運びするとさはケースや収納袋に入れてください。 

• カード裏の端テ部にごみや水、異物などを付着させないでください。また手などで触れないでください。 
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防水について (ご使用前に尼 t ずお読みください） 

■ 本機の防水性について 

本機は、 JISCO 920 (IEC 60529) 「電気機械器具の外郭による保護等級 （ IP コード)」 
の IPX 6/ IPX 7 相当の防水仕様となっています。 

IPX 6 (噴流に巧する保護等級） 

本機から約3 m 離れて、内径] 2.已 mm のノズルであらゆるち向から約 ] 00 L / 分の水を3分 I ツ上 
注水したあと、本機の機能び動作することに対応しています。 温水には対応していません。 

IPX 7 (浸水に巧する保護等級） 

常温の水道水にて、水深] m に本機を静かに沈め、30分間放置して取り出したあと、本機の機能 
び動作することに対応しています。 水中に落下させたり、水中で操作したり、お風呂などの温水につ 
けることには対応していません。 


防水対象の液体 

対応 

真水、水道水 

非対応^ 

石けん水、シャンプー、入ミ谷剤、洗剤、温泉水、プールの水、海水 


※非対応の水中につけないでくださし、。 


■水のかかるところ（お室や台所など）で使用するときはカード/端子ふた 
をしっかり確実に閉じてじ I 下のことをしないでください 

• AC アダプターを 接続して使用しない 

めれた手などで触ると感電の恐れびあります。 

• へッドホンを接続して使用しない 

端テに水滴び付<と、誤動作したり端テびさびる恐れびあります。 

• SD カードを入れたり交換したりしない 

水滴び付いて端テびさびるなど、故障の原因になります。 

カード/端子ふたをしっかり閉じていてもじ(下のことをしないでください 
• 故意に水の中に入れない 

誤って湯ぶねに落とした場合は、すぐに拾って柔らかい巧のようなものでふいてください。 

• 石けん水やシャンプーなどの液体をかけない 

誤ってかかった場合は、速やかに洗い流し、柔らかい布のよラなをのでふいてください。 

① 常温の水道水を弱めの水量にして洗い流してください。（洗剤で洗わないでください） 

② ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。 

• ミ谷室など湿気のをい場所に放置しない 

使用後は、柔らかい巧のようなもので水滴をふきとり、ミ谷室から持ち出して室内に置いてください。 

• サウナで使用しない 

• 寒い屋外か5急にミ谷室に入れて使用しない 

本機び冷えた状態で、ミ谷室など湿度の高い場所に移動させて使用したとさは、つゆつさび起こり、 
本機内部に水滴び付くことびあります。 

■ 防水性を保つには、下のことに気をつけて取り扱ってください 

本機を落としたり、ぶつけたり、強い圧力をかけない 

本機び変形や破損し、防水性び保てな<なります。 
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■ カード/端子ふたの取り扱いについて 


ふたをしつかり確実に閉じてください。 

ふたび開いたまま使用すると本機内部に水び入 
り故障します。政下の場合でち内部に水び入り故 
障します。 

〇ふたび完全に閉じられておらず、すき間びある 
0ゴムパッキン （®)、 ゴムパッキンのあたると 
ころ（⑥）に毛髪、糸くず、砂、ほこりなどの 
異物び付着したまま閉じている 


戸 K [LOCK/REI_EASE] つまみ 

□个赤色部分び見えなく 
R^E なるまで動かす 



N 

r ^ 






• 力ード/端テふたには [ LOCK / RELEASE ] つまみを備えています。 

ご使用前に必ず [ LOCK / RELEASE ] つまみの赤色部分び隠れていることを確認してください。 
• ゴムパッキンにひび割れや変形びある場合は、そのまま使用しないでください。 


防水性を維持するため、2年に]度はゴムパッキンなどの防水に関する部品の交 
換（有料）をおすすめします。 


• 手びめれた状態や本機に水滴び付いたままでふたを開けたり閉めたりしないでください。 

水滴び付いて端テびさびるなど、故障の原因になります。 


議 


■ 水のかかるところでご使用後のお手入れ 

• 本機をしっかり持ち、軽く振ってスピーカーなどに付いた水滴を落としてか!5、乾いた柔 
5かい巧のようなもので本機をふいてください。 

寒冷地で、水滴び付いたまま放置しておくと凍結し、ふたび開かなくなるなど故障の原因になります。 

• 巧れびひどいときは、水に浸した巧を絞ってか5巧れをふき取り、そのあと乾いた柔5か 
い巧のよラなちのでふいてください。 

ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤、ミ谷室/ミ谷槽洗剤などの溶剤は、外装ケースび変質し 
たり、塗装びはげる恐れびありますので、使用しないでください。 


万一、本機に水び入った場合は使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。お客様の 
誤った取り扱いび原因の浸水による故障の場合は保証対象外となります。なお、付属品は防水仕様 
ではありません。 
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各部の名刖 




動作表示ランプ 



点な 

充電中 

k ] 1 秒間隔） 

録画中、 DLNA 対応機器から転送中 

k ]3 秒間隔） 

音楽再生中 


液晶 モニター 



〇 [ LOCK / RELEASE ] つまみを 
[ REI _ EASE ] 側へ動かず 

0カード/端子ふたを引き出し、開ける 




へッドホン端子 

(03 .已 mm ステレオ三ニジャック） 

DC 入力端子 ( P 8) / USB 端子 ( P 20) 


1 — リセットボタン [ RESET ] 

電源の入切びでさないなど本機び正常に 
動作しないとさなどに、クリップのよラ 
なわのを使つて押してください。 

~力ード挿入部 
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スタンドの使いかた 

スタンドを使用すると、本機を手で持たずにビデオファイルやテレビ放送などを見ることび 
でさます。 

スタンドは立てて使用する場合と、倒して上から映像を見る場合の2通りの使いかたびで 
さます。 


立てて使用 


倒して使用 



■ 本機を立てて使用する場合 


議 




スタンドを矢印の方向に 
開いて < ださい。 


■ 本機を倒して使用する場合 


ru^ / 

/[ ■ / 

〇 [REI_EASEM つ の 

まみを矢印の方向 -HoJ 
に動かし) №5 ^ 

制 

. 一一 © スタンドを開く 



C お知百せ ) - 

• スタンドの角度の調整はでさません。 

• スタンドを無理に開かないでください。スタンドび変形し破損します。 

• 本機を倒して使用するとさは、上から押さえつけたり重いちのを載せないでください。 
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電源の準備をずる 

AC アダプターを使用すると、電池残量を気にせずに部屋などで長時間連続してテレビ放送 
などを視聴できます。 


〇 AC アダプターをコンセントに是し込む 



〇 


力ード/端子ふたを開ける 

1 [ LOCK / RELEASE ] つまみ 
を [ REI _ EASE ] 側へ動かす 
2カード/端子ふたを開ける 



2 ' 


m 


( ：閱めるとさは） 

赤色部分び見^ 
无な<なるま f I 
で勤、す L 


@晒に■►圖 

向ををおかめ奥 
まで是し込む 


巧電する 


お買い上げ時、巧電式電池は巧電されていませんので、巧電してか5お使いください。 

• 本機はリチウムイオン巧電式電池を内蔵しています。製品廃棄のとき切がは取りがさないでくださし、。 


電源を切つたが態、もしくはスタン/ V イが態で AC 
アダプターにち続する 


•動作表示ランプ 

充電中：点な 
充電完了：消灯 


充電時間について 


巧電時間^ 

約7時間 

巧電回数 

約已00回 


《周囲温度2已む/電池を使い切った状態で、 
はスタンバイ状態で充電時 


電源「切」ちしく 


■ 本機使用中の充電について 

本機使用中でを充電されますび、満充電になるまで約9時間かかります。 

巧電中の電池残量表示 

充電中： 「 C 」 充電完了：「む。」 

本機に水滴び付いているときは 

本機に水滴などび付いた状態で AC アダプターを接続しないでください。この場合、柔らかい巧 
のよラなをので水滴をふさ取ってから電源の準備をしてください。 

( お知5せ ) - 

• めれた手で AC アダプターを接続したり、水のかかるところで AC アダプターを使用しないでください。 
• AC アダプターは本機専用です。必ず付属の AC アダプターを使用してください。 

• 電池残量を使い切らなくてを、継ぎ足し充電び可能です。 

• 充電は周囲温度已で〜3已むで行ってください。 
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十字キーの操作ち法 _ 

本機は、十字キーを操作してアイコンを選んだり、設定項目や U ストからファイルを選んだ 
りします。 

• 十字キーを操作するときは本機を手で支えなび5操作してください。 


厂十字キー 



■ 選びかた 


本書での十字キー操作の表現 


例：左に傾けるとき 
実際の操作 本書での記載 

の 

十字キーのち側に指を置を、 
をに傾ける 


例：中央を巧すとさ 
実際の操作本書での記載 

真 岭建) 

十字 キーを まっすぐ 
押し込む 


議 


黄色になっている部分び現在十字キーの操作で選ばれているところです。十字キーを動かす 
と黄色の部分び移動します。選択したいところに黄色の部分を移動させて、十字キーの中央 
を押してミ夫定します。 

アイコンを選ぶ 




十字キーを左ちに傾ける 
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電源を入れる-切る/時計設定をずる 


電源を入れる-切る 


■ 電源を入れる 

卜 POWER ] ボタンを動作表示ラン 
プび点滅するまで巧したままにする 

動作表示ランプ 


• ホーム画面 （ P ]1) び表示されるまでに数十 
秒かかります。 

■ 電源をスタンバイ状態にする 

画面び消なします。 

卜 POWER ] ボタンをポンと巧す 

〇再度画面を点好させるには 
卜 POWER] ボタンをポンと押ず 



時計設定をする 


お買い上げ後、初めて電源を入れたとさは時計 
未設定をお知らせする画面び表示されます。 
時計設定をしないと本機び正しく動作しな 
いことびあるので、時計設定をしてからご使 
用 < ださい。 


A 時計ホ設定お知5せ画面で 
»十字キーをちちに傾けて r はい J 
を選ぶ 



• あとから時計設定をする場合は「いいえ」 
を選んでください。この場合、「2日]]年 
] 月]曰0:00」に設定されます。 


■ 電源を切る 

電源を完全に切ります。 

〇 お 認 画面び表示されるまで 

卜 POWER ] ボタンを巧したま 
まにする 

© 十きキーをちもに傾けて roKj 
を選び、中央を巧す 

( お知5せ ) - 

• 電源を切ると予約録画 ( P 13) やかんた 
ん自動転送 ( P 17) は実行されません。こ 
の場合はスタンバイ状態にしてご使用く 
ださい。 


© 十字キーを操作して設定し、 
r 竞了 J を選んで中央を巧す 



• 設定項目を選ぶ： 

十字キーを左ちに傾ける 
• 設定内容を選ぶ： 

十字キーを前後に傾ける 
• 「完了」を選ぶ： 

十字キーをちに傾けて「完了」を選 
び、中央を押す 
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ホーム画面か 5 の基本操作 

本機ではホーム画面からアイコンを選んでアプリケーシヨンを起動したり設定画面を表示します。 


電源を入れて、画面を点打させておく （ P 10) 


〇 


[HOME] ボタンを巧ず 




ホーム画面び表示されます。 


© 十字キーを前をちちに傾けて操作 
したいアプリケーシヨンを選ぶ 

ホーム 画面 



厂 通知画面について- 

ステ-タスパ-に 「〇」「ム旧」 など 
のアイコンび表示されているとさに十宇キー 
を操作してを選ぶと、現在本機び処 
理している状況や、本機の最新ファームウェア 
更新の情報などのお知らせを表示します。 


ステータスノ く一 



アプリケーションー覧 


团 

radiko.Jp 

インターネットを通じて、ラジオ配信 
を行ラウエブサイトに接続します。 

• 配信エリアは、ま京、ネ申奈川、千 
葉、埼玉、茨城、群馬、栃木、大 
阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、巧 
歌山です。 (201 1年2月現在） 
•終了したし、とさは、 [RETURN] 
ボタンを押して「終了」を選ん 
で < ださい。 

矮 

写真 

本機の内蔵メ EU —や SD カード 
の写真を表示します。 （P14) 

[Youfliro] 

1 VIDEOS J 

YouTube 

YouTube 社び運営-管理してい 
る動画共有サイトの動画を再生し 
ます。 (P19) 

音楽 

本機の内蔵メモ U —や SD カード 
の曲を再生します。 （P14) 

日 

ワンセグ 

ワンセグ放送を受信します。 （P12) 

ビデオ 

本機で録画した番組や、内蔵メモ 
U —または SD 力ー ドのビデオを 
再生します。 （P14) 

風 

ネツトワーク 
メディア 
プレーヤー 

DLNA を使って、パソコンや DLNA 
対応機器に記録された動画や写真、 
音楽を本機で再生したり転送でさ 
ます。 

垂 

D に A 

当社製お部屋ジャンプ U ンク 
(DLNA ) 対応 レコーダーの ファイ 
ルを本機で視聴したり、転送する 
ことびできます。 (P17) 

ク 

設定 

本機の設定や無線 LAN 接続の設 
定など ( P16) をします。 

































ホーム画面か 5 の基本操作(っづき) 


ワンセグテレビを見る 


テレビを見るには、アンテナの準備とチヤンネル設定び必要です。 


^ fEP -1 ーアツテナを立てる^- 

アンテナを立てておく 

• テレビを見ないときや録画をしないときは、アンテナを元 
の位置に戻してください。 

• アンテナに無理な力を加えないでください。また、アンテ 
ナをつかんで本機を持ち運ばないで < ださい。アンテナび 
破損するなど故障の原因になります。 

V 



チヤンネル設定をする。 



お買い上げ後、初めてワンセ 
グテレビをご利用になる場 
合は、まずチヤンネル設定び 
必要です。 





電源を入れて、 [ TV ] ボタンを 画面の指示に従って操作して 

押す い< 


与 TEP イーテレビを見る。 


番組名などの番組情報表示び消えているとさは、十字キーを後ろに傾けてください。 


チャンネル切り換え 

十字キーを左ちに傾けてチャンネルを 
切り換えます。 




屋内などで電波状況が悪い場合、映像や音声が止まったり乱れたりします。 
本機の向きやアンテナの角度、本機を置く場所を変えてみてください。 


、 - ^ 
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ワンセグ放送を録画する 


^番組表か6録画をモ約する E 




テレビを受信しておいてください。 （P12) 



[MENU] ボタンを押す 


「番組表」を還ぶ 


与 

予約する番組を還ぶ 

チャンネルを還ぶ：左ちに傾ける 


番組を選ぶ 


:前後に傾ける 



十字キーの中央を押す 




• 番組表には最大10番組 
まで表示されます。 
•放送局または時間帯に 
よって、番組表のま組数が 
少ないことがあります。 

• 番組表に表示されていな 
いときは、 [RETURN] ボ 
タンを押して戻り、 
[MENU] ボタンを押して 
「予約一覧」を選び、曰時 
を指定して予約でさます。 

r 予約登録」を選び、中央を押す 

• 内蔵メモ U —と SD カードのどちらに録画するかを変 
要する場合は「録画先メモ U —」を設定してくださ 
し、。（お買い上げ時：内蔵メモリー） 

• 繰り返し録画する場合は、「毎週予約」を設定してください。 



^現在視聴中の番組を録画する 

十字キーの中央を録画開始のお知5せ画面 
び表示されるまで押したままにする 


録画を停止するときは 

十字キーの中央を録画停止の確認画面び表示 
されるまで巧したままにして < ださい。 

^「はい」を選び、十字キーの中央を押してください。 
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ホーム画面か 5 の基本操作(っづき) 


ビデオファイルを見る 



音楽を聴く 





電源を入れて、 

[HOME] ボタンを押す 


「。 （音楽）」アイコンを 
選ぶ 








写真を見る 


を 


写真一覧画面 
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—再生するファイルを準備ずる- 

■ ワンセグ放送を内蔵メモリーや SD 力ードに本機で録画 ( P 13) 

■ 他機器で記録したファイルを SD カードに転送 

ビデオファイル：当社製レコーダーやテレビなどで録画した録画番組を SD カードに持ち出し 
音楽ファイル：当社製レコーダーやステレオシステムなどで音楽ファイル （ SD - Audio ) を 
SD 力ー ドに転送 

写真ファイル：デジタルカメラで SD 力ー ドに写真を撮影 

■ パソコンのファイルを本機の内蔵メモリーや SD カードに転送 

• パソコンのエクスプ□-ラーでドラッグ&ド□ップで転送 

• Windows Media Player を使って転送谱作権保護されたファイルを転送する場合 、 Windows 
Media Player を使って転送してください） 

※パソコンの動作環境については20ページをお読みください。 


—_ イ ■■ ム口一 、， 一 I I _ I . I \ 




品生由のミま = 操作 J 


r 十字キーを傾けて操作します。 

表示 ON / OFF : 傾けるたびに十宇キー操作ガイドなど1 
の情報の表示/非表示を切り換え 

表示 ON/OFF 

N ◄/ :スキップ (戻る. 送る）/ 


サーチ（早戻し/早送り） 


•スキップー ] 回ずつ傾ける 

押して操作 

•サーチ^再生中に傾けたままにする 

► /II 

※サーチは写真再生には対応していません。 

十字キーの中央を押して操作します。 

►/II :再生/一時停止 
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ホーム画面か 5 の基本操作(っづき) 


無線でネットワーク接続する 


^STEP-1 



電源を入れて、 

[HOME] ボタンを巧す 

「ぶ（設定)」アイコンを還ぶ 

し J 

「無線とネットワーク」を選び、 
rwi - FiJ を選んでチェックを 
付ける 




I'E P *2 — 無線ブ □— ド/ V ンド ルーター(ァクセスポィント)と 接続す るつ 

無線ブ□-ドバンドルーター(アクセスポイント）び AOSSTM や WPS ( Wi-Fi 
Protected Setup ™) に対応している場合は、アクセスポイントと本機を操作して 
かんたんに接続びでさます。 

• 対応していない場合は、 「 Wi - 円設定」の Wi - 円ネットワーク U ストから接続したい 
ネットワークを選び、「接続」を選んでください。 

※ネットワークによってはパスワード入力び必要な場合びあります。パスワードについて 
は設定した管理をにご確認 < ださい。 



rwi- 円簡単設定」を選ぶ 


登録するアクセスポイントの 
方式を選ぶ 


画面の指示に従って操作 
してい< 


广 お知5せ ） - 

•ワンセグ視聴中や録画中（予約録画中含む）は Wi - Fi を使用でさません。 
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当社製お部屋ジャンプリンク （ DUMA ) 巧応レコーダーと無線接 
続して映像を見る 


本機能に巧応しているレコーダーは、2011年2月降発売の当社製お部屋ジャンプリ 
ンク （ DLNA ) 巧応レコーダーのみです。 

対応機器の品番 （2011 年3月現在） 

DMR - BZT 900、 DMR - BZT 呂〇0、 DMR - BZT 700、 DMR - BZT 600、 DMR - BWT 已〇〇 
• 対応機種については下記ヴポートヴイトでご確認ください。 

http :// panasonic . jp / support / viera _ 1 / 

•本機能は録画中の場合など、レコーダーを使用している間は使えない場合びあります。詳しくは 
「詳細操作ガイド （ PDF ファイル）をご確認ください。 ( P 20) 



a 

/ 


テレビ視聴 な部屋ジャンプリンク） （ P 18 ) 

レコーダーで視聴でさる放送を本機で視聴することびでさます。 


再生 C お部屋ジャンプリンク） （ P 18 ) 

レコーダーの HDD 内の録画番組と写真を再生することびでさます。 

ビデオ転送 

レコーダーの HDD 内の録画番組を転送することびでさます。 

かんたん自動転送設定 

レコーダーの HDD 内の「かんたん転送」に登録した録画番組を、いつの時点の録 
画番組を転送するかや転送するタイ三ングを指定して自動的に転送するよラに設 
定することびでさます。 



^DIGA メ云ューを起動する C 




本機を無線 LAN に接続しておいてください。 (P16) 



電源を入れて、 

[HOME] ボタンを押す 


(DIGA)J アイコンを 


選ぶ 


V- 


初めて D に A メニューを使う 
場 台は 

接続でさるレコーダーー覧び 
表示されます。 



十字キーで接続する機器を選 
んで < ださい。 


ぶ 
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ホーム画面か 5 の基本操作(っづき) 


当社製お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) 巧応レコーダーと無線接 
続して映像を見る（つづき） 


戸テレビを視聴する □ ( お部屋ジャンプリンク> 



戶録画ま組などを再生する イ お部屋ジャンプリンク> 
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YouTube を見る 
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パソコンの動作環境 


《 Windows Media Player 11 降か必要です。 

• Windows XP をお使いの場合は、必ず Windows Media Player 11降にアップデートしてご 
使用 < ださい。 

詳細操作ガイド (PDF ファイル） をパソコンに転送ずる 

詳細操作ガイド （PDF ファイル）は本機の内蔵メモリーに保存されています。 

本機で詳細操作ガイド （PDF ファイル）を見ることはできません。 

• 本機の内蔵メモリーから詳細操作ガイドをパソ]ンに転送して保存したあと、パソ]ンでご覧ください。 


• 電源を入れておく （P10) 



A 接続巧選択画面で十字キーを前 
巧^繳こ傾けて rusBjs 続（内蔵メ 
モリー) J を選び、中央を巧す 

お買い上げ後初めて USB 接続ケーブルを接 
続すると、ドライバーのインス!-ールび実行 
されます。ドライバーのインストールび完了 
してから本機の接続先を選択してください。 
《ドライバーのインス!-ール状況は、パソ 
コンのち下にメッセージ表示されます。 


© パソコンのエクスプ□—ラーで 
rSV-ME870J を開< 
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r 取扱説明書 J フオルダを開< 


© rsv _ me 870_ guide.pdfj を 
ドラッグ&ド□ップでパソコン 
巧の任意の場所にお送する 

• PDF ファイルを見るには 、 Adobe Acrobat 
Reader 5.0 降または Adobe Reader 7.0 
J ；! 降び必要です。アドビシステムズ社のホーム 
ぺージ ( http :// www . adobe . com / jp /) わ、り 
ダウン□ー ドでさます。 

• 詳細操作ガイドを消去してしまった場合など 
再度、詳細操作ガイドび必要な場合は、下記ヴ 
ポートヴイトからダウン□ー ドでさます。 
http :// panasonic . jp / support / 


対応 0S (日本語版） 

Windows XP (SP3) | 

Home Edition/Professional 

Windows Vista (SPl 、 SP2) 

Home Basic/Home Premium / Business/Ultimate 




Starter/Home Premium / Professional/Ultimate 






































故障かな！？ 

まず、下表でご確認ください。直らない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。 


電源び入5ない/操作できない/電源び切れない_ 

• 電池び消耗していませんか？ 

^電池を十分に充電するか AC アダプターを接続して 
( P 8) 操作してください。 

• クリップのようなものを使って [ RESET ] ボタンを押して 
ください。（本機に SD カードび入っている場合は 、 SD 
カードを抜いてから押してください） 


充電できない_ 

• 周囲の温度び極端に低いまたは高くありませんか？ 

^電池の充電は周囲温度已で〜35でで行ってください。 

• スタンバイ状態で AC アダプターに接続した場合、動作表示ランプび点なするまでに 
数十秒かかることびあります。]分拟上経過しても点なしない場合は [ RESET ] ボタ 
ンを押して < ださい。 

• 電源を切った状態でパソコンと接続して充電する場合、接続してち本機の動作表示ラ 
ンプび点なしなかったり点滅して、充電でさない場合びあります。一度 USB 接続 
ケーブルを抜き差しするか、 [ RESET ] ボタンを押してください。 



パソコン接続時に内蔵メモリーを選択したのにパソコンび本機を認識しない_ 

• パソコンの電源は入っていますか？ 

• Windows Media Player のバージョンび10下ではありませんか？ 

ーパソコンと接続して本機を使用するには 、 Windows Media Player のバージョン 
を]]じ(降にアップデートしてください。 

• -度、 US 巳接続ケーブルを抜き差しして、接続先メモリー選択画面で 「 US 目接続（内 
蔵メモリー)」を選び直してください。 

• 本機と接続するパソコンの USB 端テを変更してください。 

•本機の電源は入っていますか？ ( P 10) 

• スタンバイ状態から復帰していますか？ ( P 10) 

I 今まで見ていたチャンネルを受信できなくなった_ 

• 放送局側で放送の送信周波数び変更される場合びあり、変更されるとそのままのチャ 
ンネル設定では受信でさなくなります。チャンネル設定し直してください。この場合 
地域や都道府県を選んだあと、「次へ」を選んでスキャンして<ださい。 

(録画予約をしていた場合は再度予約し直してください） 


そ 

の 

他 


Q&A (よくあるご質巧) 


1 

詳細操作ガイド （PDF ファイル）を本機で見5れるか 

1 

• 本機で見ることはでさません。本機の内蔵メモ U —からパソコンに転送して保存した 
あと、パソコンでご覧ください。 
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仕様 


本書では仕様の一部のみを記載しています。詳しい仕様は詳細操作ガイド ( PDF ファイル）をご確 
認ください。 

• この仕様は、性能向上のため変更することびあります。 


電源 

DC 3.7 V (内蔵電池使用時）/ 


DC 已 V 、 ] A ( AC アダプター使用時） 

消費電力 

4.0 W 


充電時間 

(周囲溫度25でで充電時） 

通常充電：約7時間 

• 充電は周囲温度已む〜3已むで行ってください。 

推奨動作溫度 

0む〜40む 

液晶ディスプレイ 
(アスペクト比1巨: 9) 

7 V 型（ V 型は有効画面の対角寸法を基準とした大ささの目安です） 
画素数：横800 X 縦480 

画面寸法 


幅]已 3. 6 mm 、 縦86.64 mm 、 対角] 76. 3已 mm 

スピーカー 

300 mW +300 mW (8 0) 

接続端子 

へツドホン端子 

3.0 mW +3.0 mW (16 0 時)、 03 .已 mm ステレオミニジャック 

USB 端子 

USB 2.0 (High Speed ) 

本体寸法 


幅201.已 mm X 高さ] 2瓦7 mm X 奥行さ20.] mm (突起部除く） 

最大外形寸法 

幅201.已 mm X 高さ 126.7 mm x 奥行き 24.7 mm ( J 曰 TA ) 

幅201.5 mm x 高さ] 24.4 mm x 奥行き已 6.6 mm (本体スタンド使用時） 

質量 


約 494 g 

防水 


保護等級： IPX 6/ IPX 7 相当 

内蔵メモリー 

4 GB (うちユーヴー使用可能領域：約 3.1 GB ) 

対応記録メディア 

SD メモ U - 力ード (8 M 目〜2 G 目)、 SDHC メモ U — 力ード (4 G 目〜32 G 目） 
SDXC メモ U - 力ード (48 GBs 64 GB ) 


テレビ/録画 

ワンセグテレビ放送を視聴することびでさるのは、日本国内のみです。 


受信チャンネル 

地上デジタルテレビ放送]セグメント部分受信サービス（ワンセグ）： 
UHF 1 3 ch 〜62 ch (データ放送、緊急警報放送受信非対応） 

最大連続録画時間 

8時間 （ AC アダプター使用時） 

最大録画番組数 

SD 力ー ド容量にかかわらず]枚あたり99番組 
内蔵メモ U —： 409已番組 

予約録画番組数 

最大]2番組 

なてっ ノ II が^,て 巧 SD VIDEO 規格 （ ISDB-T Mobile Video Profile ) 準拠/ 

録画フアイ励式/画 真 320 X 240 15 fps (412 kbps ) 

ビデオ 

下記を満たす場合でを、条件により正常に再生でさないことびあります。 

コーデック 

H .264 ( Baseline )、 MPEG -4 ( Simple)、WMV 

画角 

最大 720 X 480 

ビットレート 

最大 4 Mbps 

SD Video 

H .264/ ISDB-T Mobile Video Profile (CPRM 対応） 
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音楽 

下記を満たす場合でを、条件により正常に再生でさないことびあります。 

サンプリング周波数 

32 kHz . 44.1 kHz . 48 kHz 

再生の圧縮/伸張方式 

AAC 方式、 MP 3 方式、 WMA 方式 

チヤンネル数 

2 ch 、 ステレオ 

写真 

下記を満たす場合でを、条件により正常に再生でさないことびあります。 

再生可能ファイル形式 

JPEG ベースラインち式、 DCF 準拠、 Exif 2.2 準拠 

無線 LAN 

規格 

IEEE 呂02.1 Ig / IEEE 802.1 ]b 準拠 

伝送方式 

日 FDM 方式、 DSSS 方式 

屆姐数節囲/チヤンネル 

(中む周波数） 

2.412 GHz 〜2.472 GHz / ] 〜] 3 ch 

データ 転送速度 
(規樹直※） 

IEEE 802. ] ] g :最大已4 Mbps 、 IEEE 802. ] ] b :最大 ]] Mbps 

アクセス方式 

インフラストラクチヤモード 

セキュリティ 

WPA ™/ WPA 2™ (暗号化方式： TKIP / AES 、 認証方式： PSK ) 

WEP (64 bit / 128 bit ) 

※理論上の速度であり、 

ご使用環境や接続機器などにより実際の通信速度は異なります。 

AC アダプター 


入力 

AC 100 V - 240 V 、已0/60 Hz ' 2已 VA 

出力 

DC 已 V 1.2 A 

リチウムイオン巧電式電池（内蔵） 

電圧/容量（最小） 

DC 3.7 V 2] 已0 mAh 


電池持続特間の目安 


画面の明るさ 


屏 



最大 


• ち記時間は、詳細操作ガイド 
に記載の一定の測定条件によ 
るをのです。 



明るさ：最小 

明るさ：最大 

ワンセグ 

約7時間 

約3時間30分 

テレビを録画する 

約6時間30分 

約3時間30分 

ビデオ 

約9時間 

約3時間30分 

音楽 

約4已時間 

約4己時間 

写真 

約9時間30分 

約3時間30分 

YouTub 百 

約已時間30分 

約2時間 


そ 

の 

他 
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本機を廃棄するときのお願い 

ご使用済み製品の廃棄に際しては、本機の内蔵メモ U —のデータをフォー マツ トしてデータを完 
全に消去したあと、本機に内蔵している電池を取り出して電池の IJ サイクルにご協力ください。 

• フォーマツトや電池の取り出しかたについては詳細操作ガイドをお読みください。 

• 取り出した電池はお早めに U サイクル協力店へご持参ください。 


製品を廃棄するとき];(外は絶巧に分解しないでください。 


A 危険 

本機専用の充電式電池です 
この機器外に使用しない 

取り出した充電式電池は充電しないでください。 

• 乂への投入、加熱をしない 

• くざで刺したり、衝撃を与えたり、分解•改造をしない 

• ©と©を金属などで接触させない 

• ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない 

• 電子レンジやオーブンなどで加熱しない 

• 义のそばや炎天下など高温の場所で充電•使用•放置しない 

• 水中への投入をしない 

発熱-発乂-破裂の原因になります。 

電池の液がもれたときは、素手でさわ5ない 

•液び目に入ったとさは、失明のおそれびあります。目をこすら 
ずに、すぐにされいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。 

• 液び身体やあ服に付いたとさは、皮膚の炎症やけびの原因に 
なるので、されいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相 
談ください。 

A 警告 

取り外したねじなどは、乳幼児の手の届くところに置かない 

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。 

•万一、飲み込んだと思われるとさは、すぐに医師にご相談く 
ださい。 


使用済み巧電式電池の取り扱いについて 

• 端テ部をセ□八ンテープなどで絶縁してください。 

• 分解しないでください。 

本機の使用電池 

名称 ： U チウムイオン (Li-ion) 充電式電池 
公称電圧： DC 3.7 V 

不要になった電池は、捨てないで巧電式電池リサイクル協力店へご持参ください。 
使用済み充電式電池の届け先 

最寄りの U サイクル協力店へ 

詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。 

• ホームぺージ http://www.jbrc.net/hp 
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猫画 

店ク リチウムイオン 

Li - ionOO 電池使用 









無線 LAN 使用上のお願い 

■ 使用周波数帯 

本機は 2.4 GHz 帯の周波数帯を使用しますび、他の無線機器を同じ周波数を使っていることびあり 
ます。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に留意してご使用ください。 

■ 周波数表示の見かた 

周波数表示は、付属のラベルに記載しています。 

変調方式び DSSS と OFDM 方式 

2.4 GHz 帯を使用 — U , 11 一- 電波与干渉距離40 m 下 

2.4 DS/0F4 

^Mi -2.400 GHz 〜2.483己 GHz の全帯域 
を使用し、かつ移動体識別装置の帯域 
を回避可能であることを意味する 


■ 使用制限 

無線 LAN 機能は日本国内でのみ使用できます。 

• 制限をお守りいただけなかった場合、および本機の使用または使用不能から生ずる付随的な損喜な 
どについては、当社は一切の責任を負いかねます。 


無線 LAN 機器使用上の注意事項 

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業•科学•医療機器のほか、工場の 

製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特 

定ル電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線 

局）び運用されています。 

1. この機器を使用する前に、近<で移動体識別用の構内無線局及び特定ル電力無線局な 
らびにアマチュア無線局び運用されていない事を確認してください。 

2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例び発生 
した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したラえ、下 
記連絡先にご連絡いたださ、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの 
設置など）についてご相談してください。 

3. その他、この機器から移動体識別用の特定ル電力無線局あるいはアマチュア無線局に 
対して有害な電波干渉の事例び発生した場合など何かお困りのことび起さた時は、次 
の連絡先へお問い合わせ < ださい。 


連絡先：パナソニック株式会社 

パナソニックお客様ご相談センター (P32) 


そ 

の 

他 


■ 巧術適合認証番号の表示方法 

[HOME] ボタンを押して、「ぶ^ (設定)」^「端末情報」^ r 技術適合認証番号」の順で選ぶ 
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まを上のごを意 ( 必ずお守りください ） 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じるを喜や損喜の程度を区分して、説明しています。 


A 

危険 

「死 t や重傷を負ラおそれび大さい内容」です。 

A 

盛 化 
言口 

「死 t や重傷を負5おそれびある内容」です。 

A 

♦ 、 ■■■ 

「傷害を負ラことや、財産の損害び発生するおそれ 
びある内容」です。 

江 局 


■ お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。(次は図記号の例でず) 


0 してはいけない 実行しなければならない 

内容です。 が内容です。 


A 危険 


0 

0 


水のかかるおそれのある場所で、 AC アダプターを使わない 

お室、キッチン、洗濯場などで使用すると感電の原因になります。 


本機は充電式電池を内蔵しています 
• 乂中投入、加熱、高温での充電-使用-放置をしない 
• 電子レンジやオーブンなどで加熱しない 


発熱-発火-破裂の原因になります。 


A 警告 



異常.故障時には直ちに使用を中止する 
異常があったときには、 AC アダプターを抜く 
•煙が出たり、異常なにおいや音びずる 
• 映像や音声が出ないことびある 
• 内部に水や異物が入った 
• 電源プラグび異常に熱い 
• 本体や AC アダプターび破損した 
そのまま使うと乂災-感電の原因になります。 

•電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店にご 
相談ください。 
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A 警告 

分解禁止 

分解、改造をしない 

(製品廃棄時に充電式電池を取り出すための分解は除く） 

内部には電圧の高い部分びあり、感電の原因になります。 

接触禁止 

雷が鳴った5、本機の金属部や電源プラグに触れない 

感電の原因になります。 

獲) 

めれ手禁止 

めれた手で、電源プラグの抜き差しはしない 

感電の原因になります。 

0 

歩行中や乗り物を運転中はテレビなどの映像を見ない 

交通事故の原因になります。 

0 

乗り物を運転中に操作しない 

事故の原因になります。 

0 

乗り物を運転中や、周囲の音が聞こえないを険な場所で 
へッドホンを使わない 

事故の原因になります。 

踏切や駅のホーム、車道、工事現場など、特にごを意ください。 

0 

へッドホン使用時は、音量を上げすぎない 

耳を刺激するよラな大さな音量で長時間続けて聴<と、聴力び大 
さく損なわれる原因になります。 

0 

電源プラグを破損ずるようなことはしない 
(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、 
ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど） 

傷んだまま使用すると、火災•感電-ショートの原因になります。 


• コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。 


{女全上のご注意 
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まを上のごを意 ( 必ずお守りください ) (つづき） 


A 警告 


0 

メモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない 

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。 

•万一、飲み込んだら、すぐに医師にご相談ください。 

0 

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流 
100 V - 240 V 外での使用はしない 

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。 

0 

内部に水などの液体をかけたりめ 5 したりしない 

本機の内部に入ると、ショートや発熱の原因になります。 

• 本機を水のかかるところで使用するときは、カード/端テ度\たを 
確実に閉めてください。 

• 特にお子様にはごを意ください。 

〇 

自動ドア、乂災報知機などの自動制御機器の近< では電源を切る 

本機からの電波び自動制御機器に影響を及ぼすことびあり、誤動 
作による事故の原因になります。 

〇 

病院内や医療用電気機器のある場所では Wi-Fi をオフにする 

本機からの電波び医療用電気機器に影響を及ぼすことびあり、誤 
動作による事故の原因になります。 

〇 

航空機内では電源を切る 

運航の安全に支障をさたすおそれびあります。 

〇 

/こ、臓ペースメーカーを装着している方は装着部か！ 522 cm 
ソ上離ず 

本機か b の電波びペースメーカーの作動に影響を与える場合びあります。 

〇 

満員電車の中など混雑した場所では、付近に/ Lx 臓ペースメー 
カーを装着している方がいる場合があるので、電源を切る 

本機からの電波びペースメーカーの作動に影響を与える場合びあ 
ります。 
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A 警告 

〇 

電源プラグのほこり等は定期的にとる 

プラグにほこり等びたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の 
原因になります。 

• AC アダプターを抜さ、乾いた布でふいてください。 

〇 

電源プラグは根元まで確実に差し込む 

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による乂災の原因になります。 

• 傷んだプラグ-ゆるんだコンセントは、使わないでください。 

A ま后、 

0 

電源を入れたまま長時間、直接触れて使用しない 

本機の温度の高い部分に長時間、直接触れていると低温やけど^の 
原因になります。 

※血流状態び悪い人（血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い圧 
迫を受けている）や皮膚感覚び弱い人などは、低温やけどにな 
りすい傾向びあります。 

0 

アンテナを目や顔に近づけない、人に向けない 

アンテナの先端に接触して、けびの原因になることびあります。 
•アンテナを使用するとさは、十分を意してください。 

0 

本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない 

倒れたり落下すると、けびの原因になることびあります。 

また、重量で外装ケースび変形し、内部部品び破損すると、乂災 • 


故障の原因になることびあります。 


{女全上のご注意 
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まを上のごを意 ( 必ずお守りください ) (つづき） 


A ま局 

0 

異常に温度が高くなるところに置かない 

特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像上に高温（約目日む 
1；(上）になります。本機や AC アダプターなどを絶対に放置しな 
いで <ださい。 

火災の原因になることびあります。 

• また、外装ケースや内部部品び劣化する原因にちなりますので 
ごを意ください。 

0 

スピーカーに磁気の影響を受けやすいものを近づけない 

スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計な 
どび正しく機能しなくなることびあります。 

• スピーカーは防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の 
近くに置かないでください。 

〇 

へッドホン接続前に、音量を下げる 

音量を上げ過ぎた状態で接続すると、突然大さな音び出て耳を傷 
める原因になることびあります。 

• 音量は少しずつ上げてご使用ください。 

〇 

付属の AC アダプターを使う 

付属外の AC アダプターで使用すると、火災や感電の原因になる 
ことびあります 

を 

電源 プラグ 
を巧く 

長期間使わないとさや、お手入れのときは、電源プラグ 
を抜く 

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろラ電などにより、火 
災の原因になることびあります。 

•カードは、保護のため取り出しておいてください。 
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保証と アフター ヴー ビス (よ < お読み < ださい) 

使いかた • お手入れ • 修理などは ••• 

■ まず、お買い上げの販売店へご相談ください。 


▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 




電話 （ 

) 

— 


お買い上げ曰 

年 

巧 

曰 


修理を依頼されるとをは ••• 

r 故障かな！？」（21ぺージ)でご確認のあと、直らないときは、まず AC アダプターを抜い 
て、お買い上げ曰と下の内容をご連絡ください。 


♦製品名 

ポータブルテレビ 

♦品番 

SV - ME 870 

♦故障の状況 

できるだけ具体的に 


参保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店び修理をさせていただきます 
ので、おそれ入りますび、製品に保証書を添えてご持参ください。 

保証期間：お買い上げ曰から本体]年間 

参保証期間終了後は、診断をして修理できる場ちはご要望により修理させていただきます。 
《修理料金は次の内容で構成されています。 
mm 診断•修理•調整•点検などの費用 
fSM 部品および補助材料代 
团 P 岡技術者を派遣する費用 


※補修用性能部品の保有期間 I 8年] 

当社は、このポータブルテレビの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品) 
を、製造打ち切り後8年保有しています。 


{女全上のご注意 
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保証とアフ ターサービス (よくお読みください） （つづき) 


■ 起居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓□にご相談<ださい。 

ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合 
びあります。 

♦ 使いかた • お手入れなどのご相談は ••• 


パナソニックお客様ご相談センター受付!賢〜日2〇時 


電話 


ミ^ャル【ぶ•】 


0120 -878-365 

※携帯電話- PHS からもご利用になれます。 


参修理に関するご相談は… 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話 


フリー 
ダイヤル 


函0120 -878-554 

關誦 ⑩※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 
各地域の「修理ご相談窓□」におかけください。 


【ご相談窓□におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】 

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理 
対応などに利用させていたださ、ご相談内容は録音させていたださます。また、折り返し 
電話をさせていただくとさのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報 
を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除さ、第兰者に開 
示•提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いたださました窓□に 
ご連絡ください。 


愛情点検 I 

長年ご使用のポータブルテレビの点検を 

の 

こんな症状は 
ありませんか 

-煙が出たり、異常なにおいや音がする 
-映像や音声が出ないことがある 
.内部に水や異物が入った 
•本体や AC アダプターが破損した 
•その他の異常や故障がある 

▼ 

ご使用中止 

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントか5 
電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談く 
ださい。 
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巧 (011)894-1251 
巧 (0166)22-3011 
巧 (0155)33-8477 
巧 (0138)48-6631 

巧 (017)775-0326 
巧 (018)868-7008 
巧 (019)645-61 30 
巧 (022)387-1 117 
巧 (023)641-81 00 
巧 (024)991-9308 
巧 (028)689-2555 
巧 (027)254-2075 
巧 (029)864-8756 
巧 (048)728-8960 
巧 (043 に 08-6034 
巧 (03)5477-9700 
巧 (055)222-5822 
巧 (045)847-9720 
巧 (025)286-01 80 
巧 (076)280-6608 
巧 (076)424-2549 
巧 (0776)21-0622 
巧 (0263)86-9209 
巧 (054)287-9000 
巧 (052)819-0225 
巧 (058)278-6720 
巧 (0577)33-061 3 
巧 (059)254-5520 
巧 (077)582-5021 
巧 (075)646-21 23 
巧 (06)7730-8888 
巧 (0743)59-2770 
巧 (073)475-2984 
巧 (078)796-31 40 
巧 (0857)26-9695 
巧 (0859)34-21 29 
巧 (0852)23-1 128 
S (0853)21-31 33 
巧 (0855)22-6629 
巧 (086)242-6236 
S (082)295-5011 
巧 (083)973-2720 


札幌市厚別区厚別南2 了目1 7-7 
旭川市2条通16 了目1166 
帯広市西20条化2 了目 23-3 
函館市西枯梗589番地 24] 

(函館流通卸センター内） 

青森市大字ミ兵田字豊田364 
秋田市外旭川字ル谷地3-] 

盛岡市励 II 5 T 目]-43 
仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 
山形市平清水 1 T 目 1-7 曰 
郡山市亀田]了目已 1-1 已 
宇都宮市上戸祭3了目 3- 19 
前橋市箱田町32己-1 
つくば市筑穂 3 T 目]已 -3 
桶川市ホ堀2 了目 4-2 
千葉市中央区末広已 T 目9-己 
東京都世田谷区宮坂2 了目 26-1 7 
甲府市宝 1 T 目 4- 13 
横お市港南区曰野5了目 3-1 6 
新漏市東区東明 1 T 目 8- 14 
金ミ尺市玉鲜2 了目266番地 
富山市根塚町 1 T 目 1-4 
福井市問屋町2了目14 
松本市寿北7 了目3-]] 

静岡市駿巧区高松2了目 24-24 
名ち屋市瑞穂区塩入町 8-1 0 
岐阜市中鶴 4 T 目42 
高山市な岡町 3 T 目82 
津市义居野村町字山巧421 
守山市水保町1 ] 66番地の] 
京都市南区上鳥羽中河原3ま地 
大阪市城東区関目2了目]已-已 
大和郡山市筒井巧800番地 
和歌山市中島 499-1 
ネ申戸市須磨区弥栄台 3 T 目1 3-4 
鳥取市安長29己-] 

米テ市米原 4 T 目 2-33 
松江市平成町182番地14 
出雲市渡橋町41日 
お田市下府町 327-93 
岡山市化区田中] 38-]10 
広島市西区南観音1了目] 3-己 
山口市ル郡下郷220-] 



国各地域の修理ご相談窓 □ 

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合びございます。 


北海道 

地区 

東北地区 

首都圏 

地区 

中部地区 

近畿地区 

中国地区 


幌川広館森田手城お島木馬城玉葉京梨^漏川山井野岡知阜山重賀都阪良^庫取子江雲田山島 □ 
札旭帯函青秋岩宮山福栃群茨埼千東山！^新石富福長静愛岐高 I 二滋京大宗®ち鳥米松出お岡広山 
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保証とアフ ターサービス (よくお読みください） （つづき) 


巧 (087)868-6388 高松市莉使の1曰 2-2 

a (088)624-0253 徳島市ミ中ミ兵 2 T 目36 

巧 （088)834-31 42 高知市仲田町 2- 16 

巧 (089)905-7544 愛媛県伊予郡抵部町 y V 倉7已 - 1 

巧 (092)593-8002 春日市春日公園 3 T 目48 

巧 (09 日 2)26-91 51 佐賀市鍋島町大字 y V 戸字上深町3044 

巧 (095)830-1 658 長崎市東町 1919-1 

巧 (097)556-3815 大分市款原4了目 8-3 已 

巧 (0985)63-1 213 宮幢市本郷北方字草葉2099 -2 

巧 (096)367-6067 熊本市健軍本町1 2-3 

巧 (0969)22-31 25 天草市港町 18-1 1 

巧 (099)250-5657 鹿児島市与次郎1 T 目 5-33 

巧 (0997)53-51 01 奄美市名瀬朝仁町11 -2 

巧 (098)877-1 207 浦添市城間 4 T 目 23-]] 


所在地、電話番号は変更になることがありまずので、あ5かじめご了承ください。 

最新の r 各地域の修理ご相談窓□」はホームページをご活用ください。 

http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html 1210 

著作権/商標について 

本製品には、似下のソフトウェアび含まれています。 

(1) パナソニックにより、またはパナソニックのために開発されたソフトウェア 

(2) パナソニックにライセンスされた第王を所有のソフトウェア 

(3) The Independent JPEG Group び開発したソフトウェア 

(4) Freetype Project び開発したソフトウェア 

(5) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2 (GPL v 2) に基づいてライセンスされたソフトウェア 

(6) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1 (LGPL v 2.1) に基づいてライ 
センスされたソフトウェア 

(7) GPLv 2 、LGPL v 2.1 し U 外に基づいてライセンスされたオープンソースソフトウェア 

上記 （5) および （6) に分類されるソフトウてアについては、それぞれ下の GPL V 2 /LGPL v 2.1 
所定の条件をご参照 < ださい。 

GPL v 2: http :// www . gnu . Org / licenses / old - licenses / gpl -2.0 .htnnl 
LGPL v 2.1 : http :// www . gnu . Org / licenses / old - licenses / lgpl -2.1 .html 

また、上記 （5) および （6) に分類されるソフトウェアについては、多数の人び著作権を保有しています。 
これらの著作権者の著作権表示については、ソースコードを記録した配布メディアをご参照ください。 

これら GPL 、 LGPL の条件で利用許諾されるソフトウェア （ GPL / LGPL ソフトウェア）は、これ 
ら単体で有用であることを期待して頒布されますび、「商品性」または「特定の目的についての適 
合性」についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。 

パナソニックは、製品発売から少なくとわ3年間、取扱説明書記載のパナソニックお客様ご相談センターに 
ご連絡いただいたすべての方に巧して、ソースコードの提供に必要な物理的コストを上回らない程度の料金と 
引さ換えに、 GPL / LGPL ソフトに対応した完全かつ機械で読み取り可能なソースコードを提供します。 

上記（5)、 （6) および （7) に分類されるソフトウェアについては、それぞれ製品のホームの設定メニュー 
から「端末情報」一「法的情報」一「オープンソースライセンス」で表示される所定の条件をご参照ください。 


四国地区 


九州地区 


沖縄地区 


川島知媛岡賀崎分崎本草^島縄 
香徳高愛福佐長大宮熊天献大沖 
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• 著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。 

• SDXC □コ'は SD -3 C , LLC の商標です。 

• Microsoft 、 Windows および Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびそ 
の他の国における登録商標または商標です。 

• Adobe、Adobe □ユ Adobe Acrobat 、 および Acrobat Reader は、アドビシステムズ社の 
米国および/またはを国での商標または登録商標です。 

• " Wi-Fi CERTIFIED " □コ'は、 " Wi-Fi Alliance " の認証マークです。 

• Wi-Fi Protected Setup のマークは、 " Wi-Fi Alliance " の商標です。 

• " Wi - Fi " 、 " Wi-Fi Protected Setup " 、 " WPA " 、 ‘‘ WPA 2" は " Wi-Fi Alliance " の商標また 
は登録商標です。 

• DLNA，the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks , service marks , or 
certification marks of the Digital Living Network Alliance . 

• AOSS ™ は株式会社バッファ□一の商標です。 

• 丫 ouTube および YouTube □コ'は 、 Google Inc . の登録商標です。 

• 本製品は、マイク□ソフト社の知的財産権により保護されています。マイク□ソフトのライセ 
ンスを得ずに、本製品外で技術の使用をしくは領布を行ラことは禁止されています。 
コンテンツ所有をは 、 Windows Media デジタル著作権管理技術 ( WMDRM ) によって、著作 
権を含む知的財産権を保護しています。本製品は、 WMDRM ソフトウェアを使用して WMDRM 
で保護されたコンテンツにアクセスしています。 WMDRM ソフトウェアびコンテンツを保護で 
さない場合、コンテンツの所有者は WMDRM を使用した保護されたコンテンツのソフトウェア 
による再生または複製機能を無効化するよラマイク□ソフトに依頼する場合びあります。無効 
化は、保護されていないコンテンツに影響するをのではありません。保護されたコンテンツの 
ためのライセンスをダウン□ー ドする際に、マイク□ソフトびライセンスととをに、無効化 U 
ストを含める場合びあることに同意する必要びあります。コンテンツ所有ちの要請により、コ 
ンテンツにアクセスするために WMDRM のアップグレードび必要な場合びあります。アップグ 
レードをしない場合、アップグレードび必要なコンテンツにはアクセスできません。 

• 本製品には株式会社アルファシステムズの登録商標である 「alpha Media Link 」 び含まれてい 
ます。 

• この商品に使用されているソフトウェアに関する情報は、ホームの設定メニューから「端末情 
報」^「法的情報」を選択することで表示されます。 

• その他、本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などはを社の商標または登録商標で 
す。なお、本文中では TM 、 ⑥マークは一部明記していません。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていま 
すび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障喜を引さ起こすこ 
とびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 


そ 

の 

他 
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会員サ仆 rCLUB Panasonic 」 で！■ご 愛用者 登録」 をしてくださし、 

巧 lTttp://dubipanasonicjp/ 围 

※このサービスは WEB 限定のサービスです。 

貪選 

垂 


参使いかた•お手入れなどのご相談は… 


パナソニック総合お客様ヴポートサイト 


http://panasonic.cojp/cs/ 


パナソ ニ ックお客様ご相談センター受付非き日〜。20時 


電話 


フ U - 
ダイヤル 


函0120 -878-365 

fimsa ® ※携帯電話. PHS からもご利用になれます。 


音声ガイダンスを短くずるには、案内び聞こえた 5 電話機ボタンの 

「87」と「130#」を押してください。 

(番号を巧しても案内が続く場合は、「兴」ボタンを押してか! 5 操作してください。） 


■ 上記番号がご利用いただけない場合 ■ FAX フリーダイヤル 

06-6907-1187 函〇 1 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open : 9:00 -17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays) 

※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


参修理に関するご相談は ••• 


_パナソニック修理サービスサイト_ 

http://club.panasonic.jp/repair/ 

インターネットでのご依頼ち巧能です。 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話 


フリー 
ダイヤル 


函0120 -878-554 

※携帯電話. PHS からをご利用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

备地域の r 修理ご相談窓口」におかけください。 


•有料で宅配便による引取-配送サービスを承っております。 

ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあり 
ます。 

本書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。 


パナソニック株式会社 

AVC ネットワークスなネットワーク事業グループ 

〒己71 -8504 大阪府門真市松生町 ] 番1己号 


© Panasonic Corporation 2011 
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